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Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 22.9.2026 +++)

 







----

Gemäß § 87 Satz 2 des Strom-Versorgungssicherheits-und-Kapazitätengesetzes vom 21. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 210a) macht das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bekannt:
Die Europäische Kommission hat mit Bekanntgabe ihres Beschlusses Nummer SA.106805 (2026/N) – Germany, Ad hoc Capacity Mechanism for Security of Electricity Supply in Germany in 2031, C(2026) 6039 final, am 2. September 2026 das Strom-Versorgungssicherheits-und-Kapazitätengesetz vom 21. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 210a) ohne weitere Maßgaben beihilferechtlich genehmigt.





